Quinn Mason 



'Deborah' 



Ballet in 2 Acts 



For Large Orchestra 



Instmmentation 

2 Piccolos 

3 Flutes 
Alto Flute 

4 Oboes 

2 English Homs 

Eb Clarinet 

3 Bb Clarinets 

4 Bassoons 

2 Contrabassoons 

8 Horns 

4 Trumpets 

Bass Trumpet 

3 Trombones 

2 Tenor Tubas 

Bass Tuba 

5 Timpani 
Percussion I 

Harp 
Celesta 

Strings 
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